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استجواب 02 








عند درجت حرارة 2570و بواسطة فياس الناقلية ندرس جزء من محلول شاردي لكبريتات الألمنيوم و(,50)://تركيزه المولي هو 
1 1.107 = 6.عندما يمرتيارفي المحلولشدته 73/1 3.52 = 1 والتوتربين مربطي الصفيحتينهو 0.8۷ = (). 





1 أنجز شكل يمثل التركيب التجريبي المستعمل لقياس ناقليّ جزء من المحلول. 
2 أكتب معادلة انحلال كبريتات الألمنيوم في الماء . 

3 أحسب الناقلية 6 للجزء من المحلول» ثم أحسب قيمة الناقلية النوعية 0. 
4أكتب عبارة الناقلية النوعية © بدلالة + ,۸ و -2مو 4 والتركيز مولي 6. 
5استنتج قيمة -02 ۸. 

K = 5.8707: A, + = 20.7 715.712 /7701 معطيات:‎ 

التمرين الثاني: 


يحترق الألنيوم ۸1 في وجود ثنائي الأكسجين ر0 فينتج عنه أوكسيد الألنيوم ر4/:0/.حيث ندخل قطعة كتلتها 1 من الألنيوم في 
قارورة حجمها ۷ تحتوي على غاز ثنائي الأكسجين .وباستعمال طريقة مناسبة نتحصل على امنحنيين في الشكل : 





1.أكتب معادلة التفاعل الحادث ووازنها. 





n(mmol) 
انطلاقا منالمنحنى حدده‎ 2 
. كميد لمادة الابتدائية 7 للألنيوم/1/‎ 
كمية المادة الابتدائية 70 لغاز ثنائي الأكسجين ر0‎ * 
3استنتج:‎ 
كتلة الألنيوم الستعملة بر"‎ * 
حجم غازثنائي الأكسجين الستعمل ر۷‎ . 
10 
علماأن : 1/7101 24 = يلاك ام/و 27 = (ام) لز‎ 
0 

















4أنشىء جدولتقدم التفاعل. X(mmol)‏ 
5أحسب التقدم النهائي بىر ثم حدد المتفاعل المحد. 


بالتوفيق 























